3. Die Gasgesetze von Boyle (Mariotte) und von Gay-Lussac.        11
3. Eine beliebige Luftmenge von 1 kg/qcm tJberdruck dehne sich bei un-veranderlicher Temperatur auf das Dreifache ihres Raumes aus. Wie groB wird die manometrische Endspannung? Barometerstand 550 mm.
Der abs. Anfangsdruck ist  ^F""* + * ^ ^747 ,
/ OO)\)
daher ist der abs. Enddruck jp = 1,747-T = 0,582 at abs.,
£>
also  0,747 — 0,582 = 0,165 at Unterdruck.
Das Gesotz von G-ay-Lussac. Wird eine unter beliebigem un-veranderlichem Druck stehende Gasmenge erwarmt (oder abge-kiihlt), so nimmt ihr Raum fiir jeden Grad Erwarmung (bzw. Abkiih-lung) um 1/273 des Raumes zu (bzw. ab), den sie bei 0°C und gleichem Drucke einnimmt. Dieses Gesetz gilt fiir a lie Gase, streng jedoch nur im sogenannten idealen Gaszustand, von dem die verschiedenen wirklichen Gase je nach. dem Druck- und Temperaturzustand mehr oder weniger abweichen. Als genauester Wert des Ausdehnungs-koeffizienten eines idealen Gases gilt die Zahl 0,0036618=-1/273,09.
1. Form.   Mit v0 als Volumen bei 0° ist demnach das Volumen
v   bei    °
Bei einer an der en Temperatur f0 ^> tt ware das Volumen
•                                               t
Durch Subtraktion folgt
V3 — vi = V-^73-
(abs. RaumvergroBerung bei Erwarmung von t± auf £2).
2. Form.    Durch Division der Volumina v2 und vl  folgt  die verhaltnismafiige Raumanderung
,        ! + •'
oder
In dieser GleichuDg sind tt und "4 Celsiusgrade. Daher miissen auch die Zahlen 273 im Zahler und Nenner, die zu ^ und tz addiert sind, Celsiusgrade vorstellen.
Denkt man sich den Nullpunkt der Celsiusskala um 273 Celsius-grade nach unten verlegt, so erhalt man eine neue Skala, in der
T 273(Platindraht in Quarzglas) und Thermo-sind besonders als Fernthermometer in Gebrauch.
